Inż. MARIAN 


REK 


NAJDROŻSZY SYN, MĄŻ I OJCIEC 


przeżywszy lat 51, zmarł nagle dnia 29. X. 1978 r. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odpra- 
wione zostanie w piątek dnia 3 bm. o godzinie 12 
w kościele paraf. na Wzgórzach Krzesławickich, po 
czym nastąpi przewiezienie zwłok na miejsce wiecz- 
nego spoczynku na cmentarz w Grebalowie, o czym 


zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku i żalu: 


MATKA, ŻONA, SYN I RODZINA. 
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